KAROL KURPIELSKI 


starszy konduktor kolei państwowej, 


przeżywszy lat 59, po długiej a ciężkiej słabości, opatrzony św. Sakramentami, zmarł we 


Wtorek dnia 2-go Kwietnia 1901 r. 


W smutku pozostała żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 
i Kolegów zmarłego na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie we Czwartek dnia 4-90 
Kwietnia b. r. o godzinie 4-tej po południu, z domu przy ul. Rakowickiej L. 13, wprost 


na miejsce wiecznego spoczynku. 


Drak W. Korneckiego w Krakowie. _ 


